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Wysoka jakosc obrazu 
dzieki matej srednicy 
plamki rownej 0,28 mm 



W petni wykorzystana 
powierzchnia ekranu . 




Ekran z wielowarstwowa 
powfoka antyodhlaskowa i 
antystatyczng 



Opcjonalny koncentrator 
USB (uniwersalna magistrala 
szeregowa) 




Wytacznik 
zasilania 



Regulatory jaskrawosci, 
kontrastu, potozenia i 
geometrii obrazu 



Wskaznik stanu 



HP M500 

15-calowe monitory kolorowe 
13,8-calowy obraz 

Przewodnik uiytkownika 



15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podrecznik uzytkownika 

Przepisy bezpieczenstwa 



Przepisy bezpieczenstwa 

Przed pod^czeniem monitora naleiy zapozna siOz poniiszymi 
przepisami bezpieczeaestwa. 

Monitor moina pod4;,cza jedyniedo prawidtowo uziemionego 
gniazda sieciowego. Naleiy w tym celu wykorzysta kabel 
zasilaj„cy, dostarczony wraz z monitorem lub podobny, z wia ciwie 
uziemion,, wtyczk,,. Kabel zasilaj„cy powinien odpowiada 
nor mom obowi„zuj„cym w danym kraju. 

Ca4kowite od4;,czenie monitora od zasilania uzyskujesiCEprzez 
wyjCEie wtyczki kabla zasilaj„cegoz gniazda sieciowego. Dlatego 
wainejest, aby bylo onotetwo dostCpne. 

Przed pod4;,czeniem lub od^czenienn monitora sprawd , czy 
komputer jest wyfe,czony. 

Aby unikn,, ryzyka poraienia pr„dem elektrycznym, nie naleiy 
otwiera obudowy monitora. Wewn„trz obudowy nie znajduj,, siCE 
czCEci, kt re mogiyby by naprawione przez uiytkownika. 
Wszystkie naprawy powinny by przeprowadzane przez 
wykwalifikowany personel. 

Ten monitor jest do ciCEki (jegomasa podana jest w zestawieniu 
danych tech niczn yen). W razie w„tpliwo ci, czy zdotesz sam 
ud wign„ monitor, nie pr buj go przemieszcza bez czyjej 
pomocy. 
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Co oferuje Twoj nowy monitor 

Tw j monitor HP jest multisynchronicznym, 15-calowym 
(przek„tna obrazu 13,8") monitorem kolorowym o wysokiej 
rozdzielczo ci. Multisynchroniczno monitora oznacza, iemoieon 
pracowa w wielu trybach graficznych. J ego konstrukcja jest 
przystosowana do wsp 4pracy ze wszystki mi komputerami 
osobistymi Hewlett-Packard. 

Monitor HP wyr inia siCEhastq5uj,,cymi cechami: 

• 15-calowy, piaski kineskop oefektywnej przek„tnej obrazu 

r wnej 13,8 cala; wysoka jako grafiki dziCEi matej rednicy 
plamki r wnej zaledwie0,28 mm. 

• B ezodbl askowa, wi el owarstwowa pow4oka mi n i mal i zuj e odbi ci a 
od ekranu. 

• Przystosowanie do pracy w r inych trybach graficznych i,cznie 
z U Itra VGA 1024x768 (przy czdtotliwo ci od wieiania 85 Hz) i 
Ultra VGA 1280x1024 (przy czCKotliwo d od wieiania 60 Hz). 

• Wy wietlane na ekranie menu opcji ustawiania grafiki, w tym 
funkcji regulacji kolor w obrazu i jego potoienia (obrotu); 
moiliwo optymalizacji jako ci i usytuowania obrazu. 

• System zarz„dzania poborem mocy (standard VESA 1 ) sterowany 
z odpowiednio wyposaionego komputera H P - automatyczna 
redukcja zuiycia energii. System ten jest zgodny z zainicjowanym 
przez US EPA 2 programem Energy Star. U czestn i cz„ cy w tym 
programie H ewlett Packard stwierdza, ie produkt ten spejnia 
zalecenia Energy Star odno nieefektywnegowykorzystania 
energii 3 . 

• Zgodno zestandardem Plug and Play" (standard VESA 
DDC1/2B), kt ra oznacza, ie odpowiednio wyposaiony 
komputer HP dokona automatycznej identyfikacji monitora. 

• Zgodno zestandardami ergonomii ujCEymi w normach ISO 
9241-3, 1 SO 9241-8 i ZH -1/618. 



1. VESA jest skr tern nazwy Video Electronics Standards Association 

2. USEPA jest skr tern nazwy United States Environmental Protection Agency 

3. ENERGY STAR jest zarejestrowanym w USA znakiem serwisowym US EPA. 
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• Zgodno zzaleceniami MPRI I (Swedish National Board for 
Measurement andTesting) odno niedopuszczalnych granicemisji 
dektrostatycznej i dektromagnetycznej. Monitor HP D2832A jest 
zgodny z normami szwedzkiegostandardu MPR III, poziom B, 
odno nieemisji pola elektrycznego i magnetycznego. 

• Monitor H P D2832A ma certyfikat TC095. 1 

• M onitor mode by rozbudowany o koncentrator U SB 
(uniwersalna magistrala szeregowa). J est on dotczany do 
tylnej czCEci podstawy monitora i umoiliwia wfc,czenie maks. 4 
urz„dzeaeUSB (patrz uwaga ponizej). 

Opcja USB moie nie by dostCpna we wszystkich krajach. WiCEej 
informacji moiesz uzyska u przedstawiciela handlowego. 



1. Szwedzka konfederacja pracownik w. 
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Przygotowanie monitora do pracy 

Mocowanie przechylnej i obrotowej podstawy 
Monitor wyposaionyjest w postawCEkt r„ moina przechyla i 
obraca . A by przymocowa podstawCHo monitora: 

1 Pot 1 monitor na boku (nigdy na ekranie). Znajd prz d 
podstawy. 

2 Zlokalizuj otwory na spodzie monitora. 

3 Wsuwaj podstawCE/v kierunku ekranu, ai jej zaczepy wskocz,, 
na swoje miejsce. 




Gdzie postawic monitor? 

Ustaw monitor na pteskiej i stabilnej powierzchni. 

Monitor naleiyustawi wmiejscu oniskiej wilgodno ci, zdala 

od r detciepte i p I elektromagnetycznych. Do r detpola 

elektromagnycznego nalei,, np. transformatory, silniki 

elektryczne oraz inne monitory. 

Postaraj siCEaby monitor niebytwystawiany na bezpo rednie 
dziatenie promieni stonecznych. 
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Podlaczanie kabli 

OSTHZEZENIE Zanim podt.czysz kablelubzainstalujesz monitor H P, zapoznaj siCE 

z przepisami bezpieczeastwa, kt reznajdziesz na pocz„tku tego 
podrCEznika. Zajrzyj tei do instrukcji obs&gi komputera i 
dokumentacji zi,cza wideo, aby upewni siCEczy sprzCEten jest 
prawi d4owo zai nstal owany. 

1 Sprawd , czy komputer i monitor s„ wytczone. 

2 Podt.cz kabel wideo (zakoaszony 15-pinow„ wtyczk,,) do 
gniazda wideo komputera. DokrCE ruby zabezpieczaj„ce 
wtyczkCE 

3 Poctacz do monitora kabel zasilaj„cy. 

4 Wti wtyczkCEkabla zasilaj„cego do uziemionego gniazda 
sieciowego 




UWAGA U mi ejscowi en ie gniazda wideo moie by inne nii na rysunku 

powyiej. W razie w„tpliwo ci skorzystaj z podrCEznika 
dostarczonego wraz z komputerem. 
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*°< Reset to Default 



Language Select 



Praca z monitorem 

Wyt,cznik zasilania © znajdujesiOz przodu monitora. 
Przy uiyciu regulator w znajduj„cych siOz przodu monitora 
moina ustawi korzystaj„cz menu ekranowych potoienie, 
rozmiar, ksztaft i jako wy wietlanegoobrazu. 



Naci niCEeklawisza Enter lubExit wt.cza menu ekranowe 
monitora. 

Uiyj regulator w < i ► ,abywybra i„dan„ funkcjCH naci nij 
Enter, aby wej do wybranego menu. 

Aby przywr ci ustawienia fabryczne, wybierz M z gt wnego 
menu i naci nij Enter. 

Ustawianie jezyka menu ekranowych 

Aby ustawi jdyk menu ekranowych, wybierz @ zgt wnego 
menu oraz [m§ z podemenu, kt rezostaniewy wietlone. Uiyj 
regulator w 4 i ► ,abywybra jClyk i naci nij Exit, aby 
zapisa ustawienia. 




Wytacznik zasilani 



Regulatory 



Enter 
Exit 



Select 
Exit 
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Ustawianie jakosci wyswietlanego obrazu 
Ustawianiejako ci wy wietlanego obrazu mode by wykonane 
z podmenu. Aby uzyska dostCp dotego podmenu, wybierz Jfc 
z gk wnego menu. 

Aby ustawi kontrast, wybierz tCETunkcjCEz podmenu, a nastCpnie 
wyreguluj kontrast uiywaj„c regulator w 4 i ► .Naci nij 
Exit, aby zapisa ustawienia. (Kontrast to r inica jaskrawo ci 
miCBzy ciemnymi i jasnymi obszarami wy wietlanego obrazu). 

Aby ustawi jaskrawo obrazu, wybierz tCETunkcjCEz podmenu, a 
nastCpnie wyreguluj jaskrawo uiywaj„c regulator w 4 i ► . 
Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. (Ustaw jaskrawo tak, 
aby ciemne obszary wy wietlanego obrazu byiy czarne). 

Moiesz uzyska bezpo redni dostCp do regulacji kontrastu i 
jaskrawo ci uiywaj„codpowiednio regulator w 4 i ► .Ustaw 
jako obrazu za pomoc,, regulator w 4 i ► .Naci nij Exit, aby 
zapisa ustawienia. 

Aby rozmagnesowa monitor, wybierz tCETunkcjCEz gt wnego menu 
i naci nij Enter. Rozmagnesowanie pozwala usun,, niepoi„dane 
pola magnetyczne, kt remog,, wptywa najako kolor w. 
Zalecane jest rozmagnesowywanie monitora przynajmniej raz w 
tygodniu. Rozmagnesowywaniu towarzyszy kr tkotrwaia 
niestabilno obrazu oraz d wiCEi wydawaneprzez monitor. 

Ustawianie rozmiardw, polozenia oraz ksztaltu 
wyswietlanego obrazu 

Ustawianie rozmiaru, poioienia i ksztaftu wy wietlanego obrazu 
moie by wykonane z podmenu. Aby uzyska dostCp do tego 
podmenu, wybierz z cfr wnego menu. 

Aby ustawi szeroko wy wietlanego obrazu, wybierz [<=>) 
z podmenu, a nastCpnie wyreguluj obraz uiywaj„c regulator w 
4 i ► .Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. 

Aby ustawi poioieniew poziomiewy wietlanego obrazu, wybierz 
mj z podmenu, a nastCpnie wyreguluj obraz uiywaj„c 
regulator w 4 i ► .Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. 
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(TJVer. Size Aby ustawi wysoko wy wietlanegoobrazu, wybierz fT) 

z podmenu, a nastCBnie wyreguluj obraz uiywaj„c regulator w 
4 i ► . Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. 

C5] Ver. Position Aby ustawi pojoieniew pioniewy wietlanegoobrazu, wybierz ["j 
z podmenu, a nastCBnie wyreguluj obraz u<Lywaj„c regulator w 
4 i ► .Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. 

O Trapezoid Aby ustawi pionowe krawCBzie obrazu tak, aby byjy r wnolegte, 

wybierz Oz podmenu, a nastCBnie wyreguluj obraz uiywaj„c 
regulator w 4 i ► .Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. 

□ Pincushion Aby ustawi pionowe krawCBzie obrazu tak, aby nie byjy wypukle 

lub wkldje, wybierz O z podmenu, a nastCBnie wyreguluj obraz 
uiywaj„c regulator w 4 i ► .Naci nij Exit, aby zapisa 
ustawienia. 

Q Unbalance Aby ustawi krawCHzieobrazu tak, aby niebyjy wygiCEe w lewo lub 

w prawo, wybierz Q z podmenu, a nastCBnie wyreguluj obraz 
uiywaj„c regulator w 4 i ► .Naci nij Exit, aby zapisa 
ustawienia. 

\~\ Parallelogram Aby ustawi krawCBzie obrazu tak, aby nie byjy przekrCEone w 

lewolubw prawo, wybierz O z podmenu, a nastCBnie wyreguluj 
obraz uiywaj„c regulator w 4 i ► .Naci nij Exit, aby zapisa 
ustawienia. 

O Rotation W zaleino ci od ustawienia monitora, np. od tego, czy jest on 

zwr cony w kierunku p 4nocnym lub potudniowym, wy wietlany 
obraz moie by nieco obr cony. Efekt ten, spowodowany wpiywem 
ziemskiego pola magnetycznego, wystCBuje wewszystkich typach 
monitor w. J e li wy wietlany obraz jest obr cony o pewien k„t, 
naleiy wybra z menu przycisk O i za pomoc,, regulator w 
4 oraz ► wyregulowa pojoienie obrazu. 
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Ustawianie kolorow wyswietlanego obrazu 
Ustawianie kolor w wy wietlanego obrazu mode by wykonane 
z podmenu. Aby uzyska dostCp" dotego podmenu, wybierz ^*3> 
z menu gt wnego. 

Monitor wy wietla kombinacjCEkoloru czerwonego, niebieskiego 
i zielonego, aby pokaza obraz zawieraj„cy pe|n„ skalCEkolor w. 
J e li chcesz zmieni proporcje koloru czerwonego, niebieskiego 
i zielonego, musisz zmi en i temperaturCEkolor w. 

Aby wybrac temperature kolorow 

Monitor ma piCEzaprogramowanych temperatur kolor w: 9300K, 
6500K, 5500K, 7100K i 11500K. 

Uiyj regulator w 4 i ► .abyustawi temperaturCEkolor w. 
Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. 

Regulacja ustawienia temperatury kolorow 

Moiesz wyregulowa ustawienia temperatury kolor w. Aby to 
zrobi , naci nij Enter w menu regulacji temperatury kolor w. 
Wybierz Red, Green lub Blue uiywaj„c regulator w 4 \ ► , 
a nastCpnie uiyj ich ponownie do ustawienia poziomu danego 
koloru. Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. 

Moiesz przywr ci ustawienia fabryczne temperatury kolor w, 
wybieraj„c ikonCEM i naci skaj„c Enter w celu zapisania 
ustawienia. 



Ustawianie polozenia menu ekranowego 

Aby ustawi pojoienie menu ekranowego, wybierz S z gt wnego 
menu oraz □ z podmenu, kt rezostaniewy wietlone. Uiyj 
regulator w a i ► ,abywybra regulacjCEw poziomielubw 
pionie, a nastCpnieuiyj tych regulator w ponownie, abyprzesun,, 
menu ekranowe. Naci nij Exit, aby zapisa ustawienia. 
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Ustawianie ilosci wyswietlanych na ekranie informacji 

AbyzwiCEszy lubzmniejszy ilo wy wietlanych na ekranie 
i nformacj i , nal eiy zmieni rozdzielczosc ekranu. I m wyisza 
rozdzielczo , tym wiCEej informacji bdzie widocznych na ekranie. 
Zaleca siCE/vyb r rozdzielczo ci 1024 x 768 przy czdtotliwo ci 
od wieiania 85 Hz. Umoiliwiaj,, onetetweodczytywanieznak w, 
wy wietlanieduiej ilo ci informacji i niepowoduj,, migotania 
obrazu. 

Okre lone ustawienia wy wietlanego obrazu s„ automatycznie 
przypisywanedo wybranej rozdzielczo ci.J e li np. ustali siCE 
parametry obrazu, pracuj„cwtrybieSVGA, zostan,, one 
przypisanedotegowia nietrybu graficznego. J e li dokona siCE 
zmian ustawieaepracuj„cw trybieVGA, zostan,, onezapisanedla 
trybu VGA. Powr t dotrybu SVGA spowodujeautomatyczne 
przywr cenie poprzednich ustawieae 

DostCpnedla tegomonitora rozdzielczo ci wymieniones,, w 
punkcie Tryby graficzne na stronie 13. Zesposobem zmiany 
rozdzielczo ekranu moina siCBapozna , korzystaj„c z instrukcji 
obslugi komputera lubdokumentacji uiywanego systemu 
operacyjnego. 

Monitor ten jest zgodny zestandardem "Plug and Play" (standard 
VESA DDC1/2B), cooznacza, ieodpowiedniowyposaiony 
komputer HP dokona automatycznej identyfikacji monitora 
i automatycznie ustawi optymaln,, czCltotliwo od wieiania dla 
wybranej rozdzielczo ci ekranu. 

Ochrona oczu 

Aby zminimalizowa mi gotanie obrazu i tym samym zmniejszy 
wysiiek oczu nal eiy korzysta z jak najwyiszej czestotliwosci 
odswiezania, dostCpnej dla danej rozdzielczo ci. CzCHotliwo 
od wieiania okre la, ilerazyobrazjestgenerowanywci„gusekundy. 
Zaleca si CEjiywanie rozdzielczo ci 1024x768 przy czCltotliwo d 
od wieiania r wnej 85 Hz. 
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Wykaz dostCpnych czdtotliwo ci od wieiania obrazu znajdujesiCE 
wpunkcie Tryby graficzne na stronie 13. Spos bustawiania 
czCltotliwo ci od wieiania (zwanej tei czqstotliwosciq odchylania 
pionowego) opisany jest w podrCEzniku dostarczonym wraz z 
komputerem. Moina go tei znale w dokumentacji systemu 
operacyjnego. J e li komputer jest zgodny zestandardem Plug and 
Play, istnieje moiliwo automatycznegowyboru optymalnej 
czCltotliwo ci od wieiania dla danej rozdzielczo ci graficznej. 

Oszczednosc energii 

Monitor wyposaionyjest wfunkcjeoszczCSzania energii. W 
zaleino ci od komputera i systemu operacyjnego monitor bCHzie 
m gtpracowa w nastCpuj,,cych trybach: 

• Trybu pienia (tryb czuwania DPMS). Monitor wtymtrybie 
zuiywa mniej nii 15 W mocy. W tym trybie ekran jest pusty i 
wska nik na panelu przednim wieci w kolorzebursztynowym. 
Monitor pozostajeaktywny, ale nic nie jest wy wietlanena 
ekranie. Przesuaemysz lub naci nij jej klawisz, aby wy wietli 
obraz. 

• Trybzawieszenia (ACPI - stan D2). Monitor wtymtrybie 
zuiywa mniej nii 15 W mocy. W tym trybie ekran jest pusty i 
wska nik na panelu przednim wieci w kolorzebursztynowym. 
Aby wywofa obraz na ekran, przesuaemysz lub naci nij jej 
klawisz. Obraz pojawi siCEpokilku sekundach. 

• Tryb wyfc,czenia (On Now Soft Mode). Monitor wtymtrybie 
zuiywa mniej nii 5 W mocy. W tym trybie ekran jest pusty i 
wska nik na panelu przednim mruga w kolorze bursztynowym. 

Spos b ustawiania trybu oszczCBzania energii opisany jest 
w podrCEzniku dostarczonym wraz z komputerem. J eieli na 
ekranie monitora nie ma obrazu, naleiy w pierwszej kolejno ci 
sprawdzi wska nik na przednim panelu monitora. Monitor moie 
bowiem znajdowa siCE/v trybie oszczCSzania energii. 
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15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podrecznik uzytkownika 

Tryby graficzne 



Tryby graficzne 

Monitor ten obstuguje nastCpuj„ce tryby graficzne. 



Rozdzielczosc ekranu 


Cz^stotlowosc 
odswiezania 


Tryb wideo 


640x400 


70 Hz 


VGA 


640x480 


60 Hz 


VGA 


640x480 


75 Hz 


VGA 


640x480 


85 Hz 


VGA 


800x600 


72 Hz 


SuperVGA 


800x600 


75 Hz 


Ergonomic SuperVGA 


800x600 


85 Hz 


SuperVGA 


1024x768 


70 Hz 


Ultra VGA 1024 


1024x768 


75 Hz 


Ultra VGA 1024 


1024x768 


85 Hz 


Ultra VGA 1024 


1280x1024 


60 Hz 


Ultra VGA 1280 



Praca z rozdzielczo ci„ i czdtotliwo ci„ od wieiania wiCEsz,, niiw 
kombi nacj i 1280x1024 przy 60H z mode spowodowa uszkodzeni e 
monitora. 
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15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podr§cznik uzytkownika 

Danetechniczne 



Dane techniczne 



KINESKOP 


Rozmiary 


ekran ptaski 15-calowy/przekgtna obrazu 13,8 cala 


Luminofor 


czerwony, zielony, niebieski (krotki czas poswiaty) 


Srednica plamki 


0,28 mm 


Ekran 


wielowarstwowa powtoka antyodblaskowa 


SYGNAtYWEJSCIOWE 


Sygnaty wideo 


0,7 Vp-p analogowe RGB 


Sygnaty synchronizacji 


niezalezny H/V (poziom TTL), mieszany H/V (poziom TTL) 


INTERFEJS 


Ztqcze wejsciowe 


1 5-pinowy wtyk mini D-SUB 


CZESTOTLIWOSC 
ODCHYLANIA 


Odchylanie poziome 


od 30 do 70 kHz 


Odchylanie pionowe 


od 50 do 120 Hz 


ROZDZIELCZOSC MAKS. 
(POZIOMAxPIONOWA) 


1280 X1024 (60 Hz) 


CZAS NAGRZEWANIA 


30 minut do osiggniecia optymalnej wydajnosci 


ZEGAR PLAMKI 


110 MHz 


ROZMIARY OBRAZU 


Przekgtna: 351 mm 

Rozmiar maksymalny: 283(H) x 21 2(V) mm 


ZASILANIE 


AC od 90 do 264 V, od 47 do 63 Hz 
Wtaczony: 75W(maks.) 

Tryb uspienia (tryb czuwania DPMS) 15 W (maks.) 
Tryb zawieszenia (ACPI - stan D2) 1 5 W (maks.) 
Tryb wytaczenia (On Now Soft Mode) 5 W (maks.) 


Srodowisko pracy 


Temperature 


od 0 °C do 40 °C (praca) 

od - 25 °C do +70 °C (przechowywanie) 


Wilgotnosc 


od 10% RH do 80% wilg. wzgl. (bez skraplania) 


GABARYTY 


376 (szerokosc) x 373 (wysokosc) x385 (gtebokosc) mm 


WAGA 


12,5 kg 


PODSTAWKA 
UCHYLN0/0BR0T0WA 


Kat nachylenia 


od-5° do +15° 


K^t obrotu 


±45° 
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15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podrecznik uzytkownika 

Czyszczenie i konserwacja monitora 



Czyszczenie i konserwacja monitora 

Niestawiaj niczegona obudowie monitora, gdyi mogtoby to 
spowodowa zasJoniCEeotwor w wentylacyjnych i w konsekwencji 
doprowadzi do uszkodzenia monitora na skutek przegrzania. 

Uwaiaj, aby iadna ciecz niedostate siCHownCfrza monitora. 

J e li chcesz maksymalnie wydiuiy iywotno ekranu i zapobiec 
uszkodzeniom kineskopu (np. przez wypalanie luminoforu 
spowodowane wy wietlaniemtegosamegoobrazu przez 
d4uiszy czas): 

• Korzystaj z systemu zarz„dzania poborem mocy 
(w komputerach HP) lubz wygaszaczy ekranu. 

• U nikaj pozostawiania monitora przez diuiszy czas 

z ustawieniami jaskrawo ci i kontrastu na maksimum. 

• W czasie, gdy nie wykorzystujesz monitora lub gdy nie 
dysponujesz systemem zarz„dzania poborem mocy albo 
wygaszaczem ekranu, wyt,czaj monitor lubzmniejszaj 
jaskrawo i kontrast do minimum. 

Ekran monitora pokrytyjest powtok,, antyodblaskow,, 
i antystatyczn,,. Aby unikn,, uszkodzenia tej powloki, do 
czyszczenia ekranu uiywaj zwyktych rodk w stosowanych 
w domu do mycia szyb. J e li czy cisz ekran: 

1 Wy£,cz monitor i wyjmij wtyczkCEz gniazdka sieciowego 
(ci„gnij za wtyczkCE- nigdy za przew d). 

2 Zwili miekk,, szmatkCEbaweJnian,, roztworem rodka 
czyszcz„cegoi delikatnieprzetrzyj ekran monitora. Nierozpylaj 

rodka czyszcz„cego na ekran, poniewai moie to spowodowa 
wnikniCEie ptynu downCfrza monitora. 

3 Wytrzyj ekran dosucha miCEk,, i czyst,, szmatk,, bawejnian,,. 

Nie naleiy uiywa rodk w czyszcz„cych zawieraj„cych fluorki, 
kwasy lub alkali a. 
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15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podr§cznik uzytkownika 

Informacje na temat ochrony srodowiska 



Informacje na temat ochrony srodowiska 

HP jest silniezaangaiowany w ochronCE rodowiska. Monitor HP 
zosta+zaprojektowany tak, aby bytjak najmniej szkodliwy dla 
rodowiska. 

Stary monitor moina zwr ci do HP w eel u utylizacji. 

HP ma program odbioru starych urz„dzeaew kilku krajach. 
Zebraneurz„dzenia s„ przesytenedozakfed w utylizacji w 
Europie lub USA. WszystkieczCEci, kt re moina odzyska , s„ 
pon own iewykorzysty wane. Zespecjaln,, ostroino ci„ traktuje 
siCEbateriei innepotencjalnietoksycznesubstancje. S„ one 
neutral izowanew trakciespecjalnych proces w chemicznych. 
WiCEej informacji na ten temat moina uzyska u autoryzowanego 
przedstawiciela HP lub w najbliiszym punkciesprzedaiy HP. 

Lampa kineskopowa tego monitora niezawiera kadmu. 



16 Wersja polska 



15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podrecznik uzytkownika 

Gwarancja na sprzet 



Gwarancja na sprzet 

J est to gwarancja H P na monitor. Warunki gwarancji mog„ by r ine w r inych 
krajach. W takim przypadku szczeg iowych informacji mode udzieli 
autoryzowany przedstawiciel HP lub punkt sprzedaiy i serwisu HP. 



Ograniczona gwarancja HP na monitor 



Model 


Okres gwarancji 


Swiadczone ustugi 


Model D2832A 


3 lata - o ile pierwotny nabywca 
nie uzgodnit krotszego okresu 
gwarancji w momencie zakupu. 


1 rok gwarancji w miejscu 
uzytkowania oraz gwarancja na 
nastepne 2 lata przy dostarczeniu 
sprzetu do centrum 
serwisowego HP lub 
autoryzowanego serwisu. 



Hewlett-Packard (HP) udziela gwarancji naten monitor, zobowi„zuj„c siCHo 
usuniCEia jegowad materiaiowych i produkcyjnych, gdyby takoweujawnity siCB 
zostaty zgioszone w okre lonym powyiej okresie gwarancyjnym, liczonym od daty 
dostarczenia pierwotnemu nabywcy. J eieli w czasietrwania okresu 
gwarancyjnegodokonany zostaniezwrot monitora, posiadaj„cegookre lone 
powyiej wady do centrum sewisowego H P lub autoryzowanego przez H P centrum 
serwisowego komputer w osobistych HP, firma dokona jego naprawy lub 
wymiany na nowy lub r wnowainy nowemu taki sam albo podobny model, 
postCpuj„c wedle wias- negouznania. W przypadku niemoino ci dokonania przez 
HP naprawy lub wymiany wadliwego produktu, alternatywn,, rekompensat,, dla 
klienta moie by jedynie zwrot kwoty. 

J eieli monitor zosta+zakupiony wraz z komputerem H P (Vectra, Brio lub Kayak), 
naleiy zapozna siQz warunkami gwarancji HP na sprzCE dostarczonej wraz z 
komputerem, wt,czaj„c wtoograniczenia gwarancji, czynno ci wymaganeod 
klienta i sposoby uzyskiwania serwisu gwarancyjnego. 
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15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podr§cznik uzytkownika 

Gwarancja na sprzet 



Ograniczenia gwarancji 

Powydsza gwarancja nieobejmujedefekt w wyniktych z: niew^a ciwego 
udytkowania (wt.czniez przypadkiem wypalenia ekranu), modyfikacji nie 
autoryzowanej przez HP, uiytkowania lub przechowywnia w warunkach 
niezgodnych z wymogami wymienionymi w specyfikacji monitora, uszkodzeae 
zwi„zanych z transportem, niew^a ciwej konserwacji, awarii spowodowanych 
przez oprogramowanie nie pochodz„ceod HP, uiycia akcesori w, dodatk wlub 
rozszerzeaenie przeznaczonych do uiytkowania z danym produktem. 

HP NIE UDZIELA NA SW J PRODU KT flADNYCH I N NYCH, AN I 
PISEMNYCH, AN I USTNYCH GWARANCJ I. WSZELKIE ODNO NE 
GWARANCJ E ZWI¥ZANE ZE SPRZEDAfl¥ LUB PRZYDATNO Cl¥ DO 
OKRE LONEGO CELU OGRANICZONE S¥ USTALONYM POWYflEJ 
OKRESEM GWARANCYJ NYM. 

Powydsze ograniczenia nie dotycz,, kraj w, w kt rych zabroni one jest 
wprowadzanieograniczeaewobecudzielanych gwarancji. Niniejsza gwarancja 
nadajeokre loneprawa, nie wyfc,czaj„c praw nadanych przepisami danegokraju. 

Ograniczenia dotyczace rekompensat i odszkodowan 

WYMIENIONE POWYflEJ REKOMPENSATY S¥ J EDYNYMI 
PRZYSfUGUJ ¥CYMI KLIENTOWI ZE STRONY HP Wl ADCZE N I AM I . 
HPNIEPONOSI flADNEJ ODPOWI EDZIALNO CI ZA J AKI E KOLWI E K 
SZKODY BEZPO REDNI E, PO REDNIE, WYJ ¥TKOWE, PRZYPADKOWE 
LUB B° D¥CE WYNIKIEM UflYTKOWAN I A, KT RE MOGfYBY BY" 
PRZEDMIOTEM ROSZCZE N A PODSTAWI E GWARANCJ I , U M WLUB 
INNYCH DOKUMENT WPRAWNYCH. 

Powyisze ograniczenienieodnosi siCEJoprzypadku s„dowegouznania, ieprodukt 
objCE/ niniejsz,, gwarancj,, bytwadliwy, przez costal si Obezpo redni,, przyczyn,, 
uszkodzenia ciafe, mierci b„d zniszczenia mienia. 
W takim przypadku odszkodowaniezestrony H P za zniszczone mienie nie 
przekroczyjednak sumy 50 000 USD lub ceny produktu HP, kt rysta+siCE 
przyczyn,, szkody. 

Powyiszegozastrzeienia (ograniczaj„cegoodpowiedzialno materialn,, HP za 
po redni ospowodowane szkody) niestosujesiCE/v krajach niedopuszczaj„cych 
ogran i czeaetego rodzaj u . 
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15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podrecznik uzytkownika 

Uregulowania prawne 



Uregulowania prawne 



DEKLARACJA ZGODNOSCI 
z przepisami ISO/IEC Guide 22 oraz EN 45014 



Nazwa producenta: 
Adres producenta: 



HEWLETT-PACKARD 

5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 
FRANCE 



Oswiadcza, ze nastepujqcy produkt: 



Nazwa produktu: 
Oznaczenie modelu: 

Jestzgodnyz nastepujacymi przepisami: 

BEZPIECZENSTWO 

EMC 



15-calowy monitor kolorowy HP M500 
D2832A 



Normy miedzynarodowe: 
Normy europejskie: 



IEC 950:1991 +A1 +A2+A3+A4 
EN 60950:1992 + A1 +A2+A3 



CISPR 22:1993+A1 Class B / EN 55022:1994 - Klasa B 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 - 3V/m 

IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - 1 kV dla linii zasilajacych 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 class B2)/ ICES-003, Issue 2/ VCC-2 1) 
AS/NZ 3548 

Informacie uzupetniaiace: Wymieniony wyzej produkt jest zgodny z dyrektywg 89/336/EEC dotyczaca. emisji EMC, wraz z dyrek- 
tywa. uzupetniajacq 93/68/EEC, a takze z dyrektywi) dolyc^aca niskich napiec 73/23/EEC. Produkt posiada rowniez znak CE. 

1 ) Produkt zostat przetestowany w typowej konfiguracji komputera Hewlett-Packard. 

2) Urzqdzenie jest zgodne z czesciq 15 dyrektyw FCC. Praca urzadzenia: (1) nie powoduje szkodliwych zaktocen a (2) samo 
urzqdzenie jest odporne na zaktocenia zewnetrzne. 



<31 



Grenoble, June 1998 



Jean Marc JULIA 
Quality Manager 



Informacje dotyczqce zgodnosci: 

W USA:Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager,3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. 
(Nrtel.: (415) 857-1501) 
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15-calowy monitor kolorowy HP M500 - podr§cznik uzytkownika 

Uregulowania prawne 



Dotyczy USA: Oswiadczenie Federalnej Komisji ds. 
Lacznosci (FCC) 

Federalna Komisja ds. £„czno ci (FCC) (dotyczy przekaz w radiowych) 
O wiadczenia ozakj ceniach czdtotliwo ci (dotyczy tylko USA) 

Zgodniez CzCEci,, 15regulacji FCC sprzdten zosta^poddany testom, kt rewykazafy, ii jest zgodny z 
ograniczeniami okre lonymi dla urz„dzeaecyfrowych Klasy B. Ograniczenia tezostafy wprowadzone w 
celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zak} ceniami mog„cymi wyst„pi w miejscu instalacji 
sprzCEu. SprzCEten wytwarza, wykorzystujeoraz moie promieniowa energi,, czCEtotliwo ci radiowej i 
jeieli nie bCBziezainstalowany oraz uiywany zgodniez instrukcjami moiepowodowa powstawanie 
zakt ceaew komunikacji radiowej. Niemoinajednak zagwarantowa , ie pomimo naleiytej instalacji i 
uiytkowania zak* cenia niewyst„pi„. J eieli sprzdwpfywa w spos b istotny na odbi r fal telewizyjnych 
lub radiowych, co moina stwierdzi wt,czaj„c lub wyfc,czaj„c sprzCE, uiytkownik moie podj,, 
nastCpuj„cedziafenia: 

• Umie ci antenCIradiow,, lub telewizyjn,, w innym miejscu. 

• Odsun,, komputer od odbiornika radiowego lub telewizyjnego. 

• Podt.czy komputer do innegogniazda zasilania, tak aby komputer i radio lub telewizor byly 
podt.czone do innych obwod w elektrycznych. 

• Upewni siCF_ie wszystkie urz„dzenia zewnC&zne nalei,, doKlasy B okre lonej przez FCC. 

• U pewni siCF_ie urz„dzenia zewnC&zne zostafy podt.czone do komputera wyt.cznie przy pomocy 
kabli ekranowanych. 

• Skontaktowa siOzesprzedawc,, sprzCEu komputerowego, przedstawicielemfirmy Hewlett-Packard 
lub specjalist,, od urz„dzeaeradiowo telewizyjnych w celu uzyskania pomocy. 

Testy zatwierdzaj„ce system Hewlett-Packard przeprowadzone zostafy na urz„dzeniach zewnCfrznych 
oraz kablach ekranowanych przeznaczonych dla urz„dzea=HP, kt re uiytkownik otrzyma^ wraz z 
systemem. Kable uiywane z tego rodzaju komputerem musz,, by odpowiednio ekranowane, aby 
spetniafy wymagania FCC. 

Dokonywaniezmian, kt re niezostafy wyra niezatwierdzone przez firmCEHewlett-Packard moie 
spowodowa uniewainienie praw zwi„zanych z uiytkowanym sprzCEem. 



Uwagi na temat promieniowania rentgenowskiego 

W czasie pracy monitor emituje promieniowanie rentgenowskie. J est on jednak wfe ciwieekranowany 
i spetnia przepisy bezpieczeastwa pracy wielu kraj w (jak np. niemieckie i amerykaaskie przepisy 
dotycz„ce promieniowania). 

Promieniowanie emitowane przez monitor nie przekracza 0,1 mR/godz. (luSv/godz.) w odlecfto ci 10 
centymetr w od lampy kineskopowej. Promieniowanie rentgenowskiezaleiy gt wnieod wfe ciwo ci 
lampy kineskopowej oraz zwi„zanych z ni„ ukiad w niskiego i wysokiego napidia. WewnCErzne ufctady 
regulacji zostafy ustawionew celu zapewnienia bezpiecznej pracy monitora. Zmiany ustawieaeuMad w 
opisanych w podrCEzniku obs^ugi mog„ by dokonywanewyfc.cznie przez osoby posiadaj„ceodpowiednie 
kwalifikacje. 

Dopuszczalna jest wymiana lampy kineskopowej, lecz wyfccznie na dokiadnietak,, sam„ lampCE 



Uwaga ogolna 

15-calowy monitor kolorowy HP D2832A zostatprzetestowany zgodniez norm,, M PR 1990:8 dotycz„c„ 
emisji i spejnia wymagania normy M PR 1990:10 (2.01 - 2.04) 
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